
ROSA CAMPANULATA 

( Flore albo?) 

Voyez ce volume, page 8, spec. 5, groupe des turbinatas. 


LE ROSIER CAMPANULÉ 


( a fleurs blanches.) 


DESCRIPTION. 

IJ s’éléve en buisson á la hauteur de deux pieds, ou en- 
viron. Ses rameaux sont armes d’aiguillons presque droits sur 
les branches floriferes, et un peu courbés sur la tige princi- 
pale. Ses feuilles se composent de sept et souvent de neuf fo¬ 
lióles d’un vert glauque en-dessus, plus palé en-dessous, 
glabres, ovales et simplement dentées. Elles sont portees par 
des pétioles légérement velus, garnis de trés-petits aiguillons 
jaunátres, ayant á leur base des stipules étroites, biíides et 
pointues au sommet. Les fleurs sont tantót solitaires, tantót 
disposées par deux ou trois á l’extrémité des rameaux. Les 
pédoncules qui les supportent sont longs, couverts d’un grand 
nombre de poils roides et glanduleux. Le tube du cálice, évasé 
au sommet et pointu á la base, ofíre á-peu-prés la forme 
d’une campanule: il est glabre á sa partie supérieure, et cou- 
vert, inférieurement, de poils pareils á ceux du pédoncule. 
Les divisions du limbe, parfois entiéres, parfois munies de 
quelques pinnules, sont garnies, á 1’intérieur, d’un duvet épais 
et blanchátre, et munies de glandes sessiles sur leur bordure 
extérieure. La corolle, un peu odorante, présente cinq á six 






















































































































